| Adolf Hiron 


artysta malarz, profesor Gimnazjum IX. w Krakowie 


przeżywszy lat 48, po krótkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 29-go września 1950 r. w Rychwałdzie koło Zywca. 


Pogrzeb odbędzie się we czwartek 2 października b. r. przed południem w Rychwałdzie, na który-to 
smutny obrzęd zaprasza Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych 


GRONO NAUCZYCIELSKIE 


Gimnazjum IX. w Krakowie. 


Drukarnia Związkowa Kraków, Mikołajska L. 13 


